「 藤 の 川 海水 浴場 」 の 開設 に 先立ち 、 清掃 活動 を 行い まし た ! 


東 











日 本 大 震 災 津波 で 甚大 な 被害 を 受け た 宮古 市 藤 の 川 地区 に お いて 、 平 成 26 年 に 着手 し た 防潮 堤 工事 が 、 こ の 5 月 に 全 工 区 で 完成 し 、 工 事 














MUSE され ます 。 


に 先立ち 、 藤 の 川 海水 浴場 の 良好 な 景観 及び 環境 を 保全 する た め 


の 関係 震 の ちあ 々 な ど 、 





寺 : 7 月 7 








小雨 模様 だ っ た に も 関わ ら ず 70 人 余り の 方 に 参加 し て いた だ きま し た 。 





日 ( 





日 )10 : 80 : 





所 : 藤 の 川 海水 浴場 ( 宮 吉 市 共 の 川 15 地 先 ) 


: 約 70 


人 


ほ の 影響 で 開設 され な か っ 


、 海 岸 清掃 を 実施 し まし た 。 宮古 港 カ ッ タ ー レ ー ス 参加 者 や NP0 法 人 いわ て マリ ン フ ィ ー ル ド 


: 宮古 港 カ ッ タ ー レ ー ス 参加 者 の 皆さん 、 特 定 非 営 利 活動 法人 いわ て マリ ン フ ィ ー ル ド ( リ アス ハーバ ー 宮 古 指定 管理 者 ) ほ か 
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